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C63/16 

SKAR 

Descripción: 

• Llegadas Normalizadas por Instrumentos 
(STAR) EL PASO UNO JULIET [EPOIJ] 
Pista 20 instaladas 

Carta nueva 

• Llegadas Normalizadas por Instrumentos 
(STAR) EL PASO UNO HOTEL [EPOIH] 
Pista 20 instaladas 

Carta nueva 

• Procedimiento de Aproximación por 
Instrumentos (IAP) ILS CAT-I Pista 20 
instalado 

Carta nueva 

• Procedimiento de Aproximación por 
Instrumentos (IAP) LOC Pista 20 instalado 

Carta nueva 


REF AIP SKAR 2 STAR 5, 6, IAC 3, 4 


A48/16 

SKAR 

Description: 

• Standard Instrument Arrival (STAR) EL 

PASO UNO JULIET (EPOIJ) Runway 20 
installed 

New chart 

• Standard Instrument Arrival (STAR) EL 

PASO UNO HOTEL (EPOIH) Runway 20 
installed 

New chart 

• Instrument Approach Procedure (IAP) ILS 
CAT-I Runway 20 installed. 

New chart 

• Instrument Approach Procedure (IAP) LOC 
Runway 20 installed 

New chart 

REF AIP SKAR 2 STAR 5, 6, IAC 3, 4 
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AD 2 -SKAR- STAR 5 
08 DEC 16 


CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA-VUELO 

POR INSTRUMENTOS-OACI 

ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL 


ARMENIA 
EL EDEN 

CAT: A/B/C 
RWY20 


EL PASO UNO JULIET [EP01J], 


DECL/AXM 
5°33'W/14 
VAR 0°8'W/Año 


APP: PEREIRA Aproximación/Approach: 120.7 

TWR: EL EDEN Torre/Tower 118.5 MHz 

i—i—i—i—i—i— r~ 


ALTITUD DE 
TRANSICION 


i—i—i—i—i—i—i—i—r 


i —i—i—i—r 


—i—i—r 



ALT. MNM, SECT. 

25 NM DESDE VOR-AXM 


ALT/HGT: ft 
Distances: NM 
Marcaciones Magnéticas 


13000 

— ARMENIA- 
VOR-DME 
111.6-AXM 

N04°27'36" 

W075°45'56" 


LLZ 
riAXM-110.31 
N 04°26'18" 
W075°46'10" 


-N04"20' 


DME/AXM 

REQUERIDO 


7400 



11 DME/AXM 

10.9 DME/IAXM 

6700 

9 DME/AXM 

8.9 DME/IAXM 



5600 

NDB 

225-EPO 

N04°28'22" 

W075°33'24" 


6.2 DME/AXM 
6.1 DME/IAXM 

~ 

FAP/FAF 

5600 


~ 

5.1 DME/AXM 

/ 


5.0 DME/IAXM 

/ 


_A - 273 o - 

J 



(ERO V) 


15000 


ESCALA 


PARA APROXIMACION 
ILSOLOC RWY20 


W75°50' W75°40' W75°3CT 

J i i I I i I!I!!!!!!!!!!I I!i!I i!! 


AIS COLOMBIA 


AIRAC AIP SUP 






































AD 2 - SKAR - STAR 6 AIP 

08 DEC 16_COLOMBIA 


CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA-VUELO 
POR INSTRUMENTOS-OACI 
ICAO STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL 

EL PASO UNO HOTEL [EP01HJ. 

APP: PEREIRA Aproxlmación/Approach: 120.7 Mhz 

TWR: EL EDEN Torre/Tower 118.5 MHz 
i—i—i—i—i—r 


_PEREIRA- 

VOR-DME 
116.9-PEI 


ARMENIA 
EL EDEN 
CAT: A/B/C 
RWY20 

DECL/AXM 
5°33'W/14 
VAR 0°8'W/Año 

ALTITUD DE 
TRANSICION 


-N04°40' 


-N04°30' 


N04°46'51" 
W075°50'08" 

7400 

11 DMEAXM 

10.9 DME/IAXM 

6700 

9 DMEAXM 

8.9 DME/IAXM 

5600 

6.2 DMEAXM 

6.1 DME/IAXM 

FAP/FAF 

5600 

5.1 DMEAXM 
5.0 DME/IAXM 

— ARMENIA — 
VOR-DME 
111.6-AXM 

N04°27'36" 




W075°45'56" 

# ti toen 
f 3976 

-ELFASU- 

NDB 



ll7 / 

225-EPO 



LLZ / 

rlAXM-110.30-^ 

N04°28’22" 



N 04°26'18" | 

W075°33'24" 



W075°46'10" | 




ESCALA 

O 5NM 


PARA APROXIMACION 
ILSOLOC RWY20 


J I I I I L 


J I I I I I I I L 


J l MFU I J] L 
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AIP 

COLOMBIA 


AD 2 - SKAR - IAC 3 
08 DEC 16 


IAC 

APROXIMACION POR INSTRUMENTOS 0ACI 

ARMENIA 

ICA0INSTRUMENT APPROACH 

EL EDEN 

CAT: A/B/C 

ILSCAT-I 

ALT. AD: 3976, THR 20:3969 

RWY20 

APP: PEREIRA Aproximación/Approach: 120.70 MHz. 

TWR: EL EDEN Torre / Tower 118.50 MHz. 

DECL/IAXM 

5°56'W/16 

VAR: 0°09'W/Año 


i-1-1-1-1-1-1-1-r 


i- 1 - 1 -r 


— N04°40' 



5600' 


ALT. MNM. SECT. 

25 NM DESDE AXM-VOR 


ALT/HGT: ft 
Distarles: NM 
Marcaciones Magnéticas 


DME/AXM o GP/DME 
REQUERIDO 


NO UTILIZAR ESPERAS 
SIMULTANEAS AL MISMO NIVEL 


/ 


y# IF 
/ 5600' 

MAX. 160 KIAS 


7.0 DME/AXM 
6.9 DME/IAXM ° 
¿O 

& 



— N04°30' 


MAHF 

ANPET 


11-DME 


^--^095° 

( MNM ALT. 8000', 
V 1MIN ) 
— 275°^ 

0 ESCALA 5 n M 

i i. i. i 


ii ii ii ii i | 

0 10 Km 

— N04°20' W76°00' 

j i i I i i i j 


A /A 
41 

4154^^ 

IAF 

r ARMENIA 
VOR-DME 
111.6-AXM 

N 04°27'36" 
W075°45'56 

W75°50' 



5.1 DME/AXMv 
5.0 DME/IAXM^ 

LLZ 

rlAXM-110.3C 
N 04°26'18" 
W075°46'10" 


4500' 

2.5-DME 


MAX 185 KIAS 
HASTA TERMINAR VIRAJE 


I 


L 




l 


l 


W75°40' 

i i 


VOR-DME/IAF 

AXM 203 


7 000 ' 


D2.5-AXM 

4500' 


\ANPET 


IF 

7.0-DME 
6.9-GP/DME 
MAX 160 KIAS 

I 
I 

5600' 


Altitud de Transición 18000 



APP FRUSTRADA: 


RUMBO DE PISTA HASTA 2.5-DME AXM VIRAJE DERECHA PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR RADIAL 275°, HACIA ANPET 
SUBA EN LA ESPERA DE ANPET PARA 8000 FT (VELOCIDAD MAXIMA 185 KIAS HASTA TERMINAR EL VIRAJE) 


MISSED APPROACH: RUNWAY HEADING TO 2.5-DME AXM, turn RIGHT TO INTERCEPT AND FOLLOW RADIAL 275° TO ANPET 
CLIMBING TO 8000 FT ON ANPET AND HOLD (MAX. 185 KIAS UNTIL FINISHING TURN) 


ILS CAT l 

OCA (H) 4170'(201\') 


CIRCULAR 

CIRCLING 


OCAH 


MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros, 

*CAT C Circular solo al W 

FAP-THR20 5.0 NM 

GS 

90 

110 

130 

150 

170 

190 

ft/min 

478 

584 

690 

796 

902 

1007 


1200 


4410(441) 


1900 


4600(631) 


3600 


4690(719)* 


3600 
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AD 2 - SKAR - IAC 4 AIP 

08 DEC 16_COLOMBIA 


IAC 

APROXIMACION POR INSTRUMENTOS OACI 

ARMENIA 

ICAOINSTRUMENT APPROACH 

EL EDEN 

CAT: A/B/C 


ALT. AD: 3976, THR 20:3969 

LOCRWY20 

APP: PEREIRA Aproximaclón/Approach: 120.70 MHz. 

DECL/IAXM 

'YWW/Ifi 

TWR: EL EDEN Torre /Tower 118.50 MHz. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

J JU VV/ IU 

VAR: 0°09’W/Año 

n 1 1 TZ 



MAX 185 KIAS 
HASTA TERMINAR VIRAJE 


ii ii ii ii i 

O 10 Km 

N04°20' W76 ° 00 ' 


W75°50' 


L 


L 


L 


L 


L 




L 


L 


L 


W75°40' 
i i 


VOR-DME/IAF 

AXM_ 203° 

D2.5-AXM 

4500 ’ 

AANPET W ¡ 
l” 1 

TCH:50 ' --igg.il 

REFHGT: ALTTHR20 I 

NMALTHRRWY20 

APP FRUSTRADA: RUMBO DE pista HASTA 2.5 -DME axm viraje derecha para interceptar Y SEGUIR RADIAL 275°, HACIA ANPET 
SUBA EN LA ESPERA DE ANPET PARA 8000 FT (VELOCIDAD MAXIMA 185 KIAS HASTA TERMINAR EL VIRAJE) 



MISSED APPROACH: RUNway heading to 2.5-dme axm, turn right to intercept and follow radial 275 o to anpet 

CLIMBING TO 8000 FT ON ANPET AND HOLD (MAX. 185 KIAS UNTIL FINISHING TURN) 


c 

A 

T 

LOCALIZADOR 

CIRCULAR 

CIRCLING 

OCA (H) 

VISIBILIDAD 

OCA (H1 

VISIBILIDAD 

A 

4340' 

(371) 

1900 

4410(441) 

1900 

B 

4600(631) 

3600 

c 

2100 

4690(719)* 

3600 


MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros, 


FAF - THR 20 5.0 NM 

fiS 

90 

110 

130 

150 

170 

ft/min 

478 

584 

690 

796 

902 


*CAT C Cirrcular solo al W 

ALTITUD VS DISTANCIA THR 20 

NM 

5 

4 

3 

2 

1.1 

ft 

5600 

5281 

4963 

4645 

4340 
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